The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 

11/18/2011 


Benjamin Megrian 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Megrian, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth 
Included are copies of the following: 

1. Curriculum Vitae for Annie Dookhan and Daniel Renczkowski. 

2. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples. 

Annie Dookhan was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Daniel Renczkowski was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for 
this sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 

Sincerely, 

‘"'Annie Dookhan 
Chemist 

Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma } Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry, 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I, II. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

•Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

•Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

•Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

•Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
•Oversee the Quality Control/Quality Assurance program for the Drug Lab. 

* Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

•Notary Public. 

•Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

OC Analyst I, II . UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

•Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department, 

•Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

•Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

•Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

•Routine QC testing of products for the FDA. 

•Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the puipose of QC 
analysis for product and validation projects. 

•Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

•Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

•Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP training with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS trainings with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC and LC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

FTIR training with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 
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Curriculum Vitae 


Daniel Renc-zkowslci 


Education 

Degree: Bachelors of Science in Forensic Chemistry, 

May 2005 from Buffalo State College 
GPA: 3.84, Dean’s List, Honor’s Recognition 
American Chemical Society Undergraduate Award 
Phi Lambda Upsilon Membership 


Related Course work: Analytical Chemistry 

Organic Chemistry I and II 
Biochemistry 

Chemistry of Criminalistics 
Anatomy 


Physical Chemistry 
Instrumental Chemistry 
Forensics Laboratory 
Physical Evidence 
Physiology 


Employment 

Massachusetts Department of Public Health Drug Analysis Laboratory 
Chemist I (October 2005 - March 2008) 

Chemist II (March 2008 - present) 

-Successfully completed an eight week training course in the analysis of dings 
conducted by senior staff 
-Successfully completed GC/MS training program 

-Responsible for the identification of substances to determine violation of the 
Controlled Substances Act of the Massachusetts General Laws 
-Responsible for maintenance and repairs of analytical instruments 
-Responsible for quality control of analytical instruments and standards 

Related Experience 

Niagara County Forensics Laboratory 

Forensic Internship, January 2005 

-Conducted research on the presumptive testing of saliva 
-Conducted research on the identification and detection of lubricants 
-Observed all aspects of the laboratory including drug analysis, firearms 

comparison, trace evidence, arson investigation, toxicology, and serology 
-Daily use of FTIR microscope and DuraSamplerll 
-Familiarized with GC/MS programs 




ECU Control #___ 

8PO Form 0038-BIS-0907 (prev. 17S3) 
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To be completed by ECU personnel only 


Name and Rank of Submitting Officer 



Received by 


//>/ ^ 


^iz) 


ECU Control # 


Folk OIG PRR 027787 


BPD Form 0038-BIS-0907 (prev. 1753) 
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Date Analyzed: 02-0% " 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. SYBIL WHITE 
° ef: 

Amount: 12.0 Subst:TAB 

No. Cent: 1 Cont: pjr % 

Date Rec'd: 12/17/2010 No. Analyzed: 

Gross Wt.: 11.29 Net Weight: 

# Tests: 


Prelim: 


Findings: 






No 

City 

Officer: 

Def: 
Amount 
No. Cont 


Date Analyzed: 


Boston D.C.U. Police Dept. 

P.O. SYBIL WHITE 


P- H-t I 


6.0 

1 


Cont: ptf 


SubsLTAB 


Date Rec'd: 12/17/2010 
Gross Wt.: 5,57 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Tests: 

Prelim: Findings: 


i 


i 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 

- 

Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

\ v - r > v.(!OoYVV^ 



r\ -Va C’V ^ 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt { ) 

Pkg. Wt 
Net Wt 


PRELIMINARY TESTS 


Soot Tests 

Microcrvstalltne Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ) 

Chloride 

Marquis 

TLTA ( ) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke’s 



PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS cO 

DATE OX- £ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS__ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ):_ 

SJ^exVOv-O CLVeajs Gross Wt { ):- 

V\ v^NSJVrve. Pkg. Wt:_ 

Net Wt: .»-a.van3 

‘^0aTv6j\o\ooj2. 

\On«n t_ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( - ) - 
Marquis ~ 
Froehde's "* 
Mecke's 


Mlcrocrvstalline Tests 

Gold 

Chloride 


TLTA( ) 


OTHER TESTS 
-_ 


G~£~ -t~ 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS RESULTS T>eoc*CTo c».wo 

DATE 01- S-U MS 

OPERATOR 0-^0. _ 

DATE _ 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wt 


P >^>0 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

Co* \ ■''ooYV'- e 


Gross Wt ( ) 

Gross Wt ( ) 

Pkg. Wt 
Net Wt 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Microcrystalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ^^ 
DATE 0 2.-0^^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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PHYSICAL DESCRIPTION 


\ v q uuGk \ouA Gross Wt { ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 

Thiocyanate J_ ]_ 


Marquis 

Froehde's 

Mecke's 


Mlcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

tltalj_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS iQq ttt ^v-cClT 
DATE 02,-05- \\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



agency 


No. of samples tested: 


ANALYST <PP><0 
S' 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

o^o. c* V c5^ 

3 OVCa.V^ 


X<\\>4\ ^>> k ST An cq 


Gross Wt ( ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke’s 


MlcrocrvstaHlne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( )_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS fQQ-sr * 

DATE Q 2.-C^r - \ \ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE if 



No. of samples tested; 


AGENCY _ ANALYST <^9 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

C\G-<Xj\ vr\ 

OXcaX'S* 


Gross Wt ( ): 

Gross Wt { ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 



Microcrvstalline Tests 

Cobalt 

Gold 

Thiocyanate ( ) 

Chloride 

Marquis 

TLTA { ) 

Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS K-XVx- 

DATE ©2--OS~\V 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 0^*9 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


^CAV.O'-O C \£_CA Vvc^ju^cXL 










Gross Wt { ):_ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: go. 3 t la \ 




1 


PRELIMINARY TESTS 

Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( - ) - 
Marquis 
Froehde's ~ 
Mecke's - 


Mlcrocrvstalllne Tests 

Gold 

Chloride_ 

TLTA( )_ 

OTHER TESTS 

-^Vt- - _ 

-V - _ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE QX- OS- l ^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS -te^, s> cop y o ncA U# 

MS 

OPERATOR _ 

DATE i~ \cy~ \ y 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE n AGENCY ANALYST 

No. of samples tested:_ Evidence Wt _ 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 




PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 4o-xo\ c5\ j q. 

DATE Q2^lEjZ U 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 
MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 



AGENCY 


No. of samples tested: 


ANALYST 

S' 

Evidence Wt 


PHYSiCAL DESCRIPTION: 

vN v 


Gross Wt ( _ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: Sr' ^ 


\<\ cVAqa o-^o^ ■ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

-^Thiocyanate (—) — 
Marquis 

2— Froehde's 22 
'V' Mecke's 


Mlcrocrvstalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA ( ) 

OTHER TESTS 
a TXVuj -a, — __ 

3, 6-d^r_ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE QZ"&-\\ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS <Xn o1c>\q\ 

MS 

OPERATOR_ -^0- _ 

DATE 3-ih-M _ 


Revised 7/2005 










DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

\T- u£KCV=- 

\CvS \ Y>vp 

CV-qcv, ^ 


Gross Wt ( ): 

Gross Wt ( ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLTA ( )__ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS -e^-V-ecA RESULTS_ 

DATE O^-pS-- \\ MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 












DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U AGENCY '^Qfc> \C>n 

No. of samples tested:_ 


ANALYST 
Evidence Wt 




Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: q . O L> 


Z. £? <\c^y^a c9- 


PRELIMINARY TESTS 

Spot Tests 

Microcrvstalllne Tests 

Cobalt 

Gold 

i Thiocyanate ~ 

Chloride 

'V- Marquis 0 v.c\,/- 

TLTA.( ). 

1- Froehde's ^c\ tc 

OTHER TESTS 

V Mecke's 

lZrC.^r 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


b ©}v\v V*. C-O o. c© 

v\ v 


'a'? 


\^t\ -'b Sc *Vb> 

Crc\ 


© 


o 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ~CT\A©L^/C^nS40\rA ^'V£> 
DATE OX-OB-W 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS Q£ 

MS 

OPERATOR__ 

DATE 


Revised 7/2005 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771505.D 
DJR 

12 Feb 2011 9:04 

BLANK 


SCREEN.M 
RTE 



Abundance TIC: 771505,D\dala,ms 



0^^^--T--r rT '' rT T T '' ? ''' f '' T 'T'T-i ,-T— 7"T-T| ' , ' 1 J ‘ I > ' ' I I 1 ► ' ' , ' , 1 J j 1 M 1 I 1 ' , ' I l "'.r-T-r-r-r-T-v 

Tlm e-> 2 .00 4.00_6.00_8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26. 00 28. 00 


Ret. Time 


Area Area % . Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771505.D Tue Nov 15 09:33:46 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12JLl\771506.D 

DJR 

12 Feb 2011 9:38 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN,M 
RTE 


800000 

400000 

200000 


Time- 


0 ^ i i 
2.00 


r " i ~j i i 

4,00 


Tfn 
6.00 


> i prr 

8.00 


TIC: 771506.D\data.ms 
12.741 


10.00 12.00 


r" 

14,00 


16,00 18.00 20.00 22,00 24.00 26.00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

12.741 

3235770 

100.00 

100.00 


771506,D 


Tue Nov 15 09:33:50 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 11\771506.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

12 Feb 2011 9:38 

Sample Name 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

Submitted by 
Vial Number 

6 

AcquisitionMeth 

SCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C: \Database \ PMW__T0X2 . L 

P.K# RT Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


43 

I 


Average of 12.634 to 13.085 min.: 771506,D\data.ms (-) 
1^4 


147 

I 


91 




105; 


_ 185 
161 | 213 

ill. ,,, 1, 189 I 


228 


288 358 400 

, 1 3 1 5 329343 i 385 |, 

^T-r-t-y-f I iV 'l T -Y- fyr > Vi’ f t i V i y^rr-r f 1 t' i ‘t V’ f f i t f 'i T Y T j 'i t f < < ‘ vr t i i i > j rr 1 1 j r i t t [ t < t i ; rmjrTiTjT 

m/z-> 40 60 _80 100 120_140 180 180_200 220 240_260 280 300 320 340 360_380 400 


X 1 1 , -.L 


253 271 

l!i 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Ii4 


#195843: Testosterone enanthate 


43 


91 


67 i 


\\ JM, AL\m. 

T T } t I VT3 ~T TT T T'li - 




105 


Ik m 


147 


m .it 


228 


400 


185 

161 j ™213 . 

l!f j L 3 199 I • 


-y -rrnrrj f r rrj 


T^rTTTTT 


245 

1 mill 


270 


288 


358 


V 'T* 


315 34 1 . 385 

r j vi i 3 j i i i i |‘ i i i r| i T-i"rj'i 1 -rr r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771506.D Tue Nov 15 09:33:50 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File; 


File Name : 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 11\771520.D 


Operator : 

DJR 


Date Acquired : 

12 Feb 2011 17:37 


Sample Name : 

BLANK 


Submitted by : 

ASD 


Vial Number : 

1 


AcquisitionMeth: 

SCREEN.M 


Integrator : 

RTE 






Abundance T!C; 771520.DVJala.ms 


5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

0 T r-T , > | r -T-i ^ | 1 i i i | ii n | i i i x- r -. .1 . j 'H - rri t r ■ ■ } > rTp ' n ry-rmq-r ri » f ^ ^ 1 1 r " 1 

Ti me» > 2.00^ 4.00_6.00 8.00 10.0 0 1Z00 14.00 16.00 18.00 20.00 22 .00 24.00 26,00 2 8.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771520,D Tue Nov 15 09:34:01 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771521. D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 2011 18:11 

Sample Name : BfRHflHIHB 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 

Integrator : RTE 


Abundance 
5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

lOOOOOO 2 ^ 60 | 12.741 



Tfme-> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 261)0 28.00 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.460 1200168 13.06 25.93 

5.827 4629071 50.38 100,00 

12,741 3359824 36.56 72.58 


771521.D Tue Nov 15 09:34:05 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 ll\771521,D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

12 Feb 2011 18:11 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

21 



AcquisitionMeth 

SCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08 .L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_T0X2 .h 


PKft RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.46 C:\Database\KIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51“6 

98 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 




771521 *D Tue Nov 15 09:34:05 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771521 ,D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 2011 18:11 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST08.L 
C : \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID 


2 5.83 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

97 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

96 

Benzyl 

Benzoate 

000120-51-4 

96 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 




771521.D Tue Nov 15 09:34:05 2011 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771521.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 12 Feb 2011 18:11 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# RT Library/ ID CAS It Qual 

3 12.74 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

98 




771521.D Tue Nov 15 09:34:06 2011 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 ll\77l526.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

12 Feb 2011 21:02 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

SCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

8000 


4000 


TIC: 771526.0\data,ms 





rUlil 



2000 





OV^ri'T-p I I "' p 


TT T'I \ i " T 1 I I [ I r ' I I f J r r"J f I t I l "|" I l ! f |- l E ( i j I TT' I | I l"T 1 | I t H“J— 


Time-> 2,00 4.00 8,00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26,00 28.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NG INTEGRATED PEAKS*** 


771526.D Tue Nov 15 09:35:06 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 027811 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12_11\771527.D 

DJR 

12 Feb 2011 21:36 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 

6 

SCREEN.M 

RTE 

Abundance 


. - . - . 

TIC: 77152AD\data‘ms 



12. 

Ml 

600000 




400000 




200000 








u'i , , i-i i i i p i i -m ' i i-|"t i > ' 

Tirne-> 2.00 4.00 6.00 8JD0 10.00 121)0 

i i T"| l i f ; f l > > i j i f i—r-yn Fiji t i i j i r i t j i i i 

14.00 16,00 18^00 201)0 22.00 24.00. 26.00 28.00. 

Ret, Time 

Area 

Area % Ratio % 

12.741 


3138699 

100.00 100.00 


771527.D Tue Nov 15 09:35:09 2011 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771527.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

12 Feb 2011 21:36 


Sample Name 

TESTOSTERONE ENANTHATE STD 


Submitted by 



Vial Number 

6 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


12,74 C:\Database\NIST08,L 


Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315-37-7 

99 

Testosterone 

enanthate 

000315 - 37 -7 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


A ve/age of 12,634 to 13.090 min.: 771527. D\da!a,ms (-) 
ll4 


147 


43 


ilk ,y 


91 


67 




105 


il 


161 

ll MillJ.A * !,^T I, , ^T. 1 315 331 T372386 T 

rnr-n ' ‘ | ‘ ! "rr t r n : V J r r 7‘drf r , .■ V ^rV-VVp-rW j U | . At ft ?. , j TiTr^rvrn-r'nTTTT: ■ rrfrr 


185 


,213 


228 

!i 


253 270 


288 


358 


400 


V 

m/z--> 40 60_80 100 120 140 160 180 .200 220 JMO 260_280 300 320 340 360 380 400 

Abundance #195841: Testosterone enanthate 


80 

60 

40 

20 

i 

O 1 - 


124 


43 


91 105 


m/z-> 


67 


rrn 


147 


161 

, 11 . 


185 


228 


I' ni iin Mini 


199 


213 




255 

,,1 d. 


271 


288 


rp 


T 


rp 


358 

315329343 [ 372386 

nr r 'i prn p r i inrjn trr p^T-r 


400 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771527.D Tue Nov 15 09:35:09 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 027813 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator ; 


Data File: 

C: \tnsdchem\ l\da t a\S YSTEM6\02_12_11\771529 . D 
DJR 

12 Feb 2011 22:45 

BLANK 

1 

SCREEN.M 
RTE 



1 I u 1 ' I 1 _r " rT ''f 1 f f ' ' '"T 1 ' > M < * ' M 1 ' 1 ' T 1 1 ' ‘ 1 1 1 ' 1 ! ' 1 1 1 ! ' f ' * I T r H ' I 

Time--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18 LOO 20.00 22,00 24.0_0 26,00 28.0CL 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


771529.D 


Tue Nov 15 09:49:41 2011 


Page 1 


FolkJ3IG__PRR 027814 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771530.D 

DJR 

12 Feb 2011 23:19 

METHANDR03TEN0L0NE STD 

30 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance 


9.011 


TIC: 771530.DWaia.ms 


3000000 

2000000 

1000000 < 

0 j I I I I f I I t 1 [ '1 I f 1 pt-t A- t | r-r r-F f i m- | -n i r ~ |- t ■ t t p r-T -rT"| i r n j i \ r T ~ pm r"p r~i i t ; t-t 1 t i 

Time : -> 2,00. 4 .00 6*00_ 8,00 1000 12.00 14.00 16X 0 1 8.00 20.0 0 22,00 24. 00 26.00 28.00 ___ 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9 . Oil 

5619204 

100.00 

100.00 


771530.D Tue Nov 15 09:49:44 2011 Page 1 


Folk_OIG__PRR 027815 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771530.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

12 Feb 2011 23:19 


Sample Name 
Submitted by 

METHANDROSTENOLONE STD 


Vial Number 

30 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 

9.01 

C:\Database\NXST08.L 





Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Me t hand ro s teno1one 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 8.958 to 9.219 min.: 771530J0\daia.ms (-) 
Ii2 


91 


43 




Yl 


67 

Ji. 


T 1 


107 

|| 


147161 


I i B ,, , . 

i'j llilll J ,j il. WT 300 327 


fij!p. 3 , (.33 i. } , r , 

f i l l ¥ftmf rr r j 7 / 'A 


227242 267282 

t* -r^-T-rr^' r m 


q-r 


355 


rp 


40£ 


rp 


rn\[z~> 20 40 60 80 100 120 140_160 180 200_220 240 260_ 280 300 320 340 3_60 380^00 

Abundance #137009: Mefbancfrostenofone 


80 


60 


40 


20 


122 


43 


91 


m/z-> 


27 i( 

rr-r^h-i-y 


67 

JL 


107 


161 


i, I ihf ,1 

I, R il fl\h , ^ 

TT T 1 ' 


227 2 f 2 267282 300 

!!l. ALiiS. ..-Ill..ff.i .k jj .V . .... A t. i 

. . V |"M l ill i 1 j ' M ry^TprrTTj-rWrfr 


,179 199 


r|T T T' T~ j ~ T TTT 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


771530.D 


Tue Nov 15 09:49:45 2011 


Page 2 


FolkJ3IG__PRR 027816 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771538.D 

DJR 

13 Feb 2011 3:53 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TfC; 771538.D\datajn$ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS * * * 


771538.D 


Tue Nov 15 09:50:04 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027817 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


C ; \msdchem\l\data\SY3TEM6\02__12 JLl\771539 . D 
DJR 

13 Feb 2011 4:27 


ASD 

39 

SCREEN,M 
RTE 


Abundance 

6000000 

4000000 

2000000 

2.00 4.00 


” I "T T- 

6.00 


9.629 


TIC: 771539,D\dala.ms 


T] 1 rn T - ? i I t ! [ I I T"1 f ! I I ! | I F n | I T ! I f ! I T“I f T^l [ i f I TT i | I l ! i [ H 

8.00_ JO^OO 12.00 14,0 0 16JD0 18,00 20,00 22,00..24.00 ._26.00_2a.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9,029 

15003038 

100.00 

100 * 00 


771539.D 


Tue Nov 15 09:50:07 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027818 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 ll\771539,D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 4:27 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

39 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 9.03 C:\Database\NIST08.L 




Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

97 

Abundance 


Average of 8.952 !o 9.314 min.: 771539.D\data.ms (-) 

1^2 



80 

60 


40 


20 


91 


43 


m/z--> 


_r T T 

20 


30 


-fVTT-r 

40 


77 

ffii IL 


60 


r-p 

B0 


105 


147 


161 


mu 


1 j 


100 120 


-T-fXT^nr-p 

140 160 


199 213 227 


242 


267 282 3oo 


M 1 


r h 


327 


rp 


355 


180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 


43 


1^2 


#137009: Methandrostenolone 


91 


! 77 

107 

147161 


i , 



,179 199212 227 2A * 267 282 300 

--T-fWiVT'r i' V i i h— rT"r~r~r-r‘r 'i ii't tt-t-t t tt'I < i i"rr 1111 rr f * it 

15 29 J ,t \ \ | 

i i miiii TiT-rtl t t i-nnr- 

J, , 1( 

i (ft 

hi 

Tl-W 

i .: 

ttTTTT 

; ,1. 
r s f — s 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771539.D Tue Nov 15 09:50:07 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 027819 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator ; 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMefch: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771541.D 

DJR 

13 Feb 2011 5:35 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTF 


Abundance TIC; 771541.D\data,m$ 



2.00 4.00 6.00 .8,00 10.00 12.00 14.00 18.00 18.00 20.00 22.00 24.00 2&00 28,00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771541,D Tue Nov 15 09:50:19 2011 


Rage 1 


Folk_OIG_PRR_027820 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771542.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 6:10 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 771542.D\data,ms 

9.035 

6000000 

4000000 

2000000 

o ! « ' ' |T-n“T - ; » 1 r n-- 7 ,-Js 1 f- T -rr -i r 1 r n M n P H I j I M I )" T "i i r | t i i- f— f ■ i- r i ^ ■ "tt -i |t t 

Tjme-> 2.00 4.00 6.00 8.00_ 10.00 12,00 14.00 J6.00 J8.00_ 20,00 22,00 24,00_26.00_ 28,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



9,035 

15546053 

100.00 

100.00 




771542.D Tue Nov 15 09:50:22 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 027821 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\0 2 

12 ll\771542.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 6:10 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

42 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 9.03 C:\Database\NIST08.L 



Methandrostenolone 

000072-63“9 99 


Methandrostenolone 

000072-63-9 99 


Methandrostenolone 

000072-63-9 98 


Abundance 

80 

80 

40 

20 


Average of 8.958 to 9.314 min.: 771542.D\data.ms (-) 

122 


91 


31 


43 

I 55 

il il. 


77 

I. 


107 


JL 


134 


147 161 


!J 


173 


t/lfS 199211 2 ^25A 267 28? - 330 331 355 


I 'n .1 


1 1 t i y - y i rryv^i r :: rY i'vv | * i rt Vyr v v t 1 p r- ty rp v r r - p 1 ^ j 1 » ' O' t f T i 'll f i i t t p j - v i i j T i i < n ■ i p~» ^ » » p~~» » »~ 
m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z~> 


43 


r T 

40 


77 

55 , , |j 


122 


#137013: Methandrostenolone 


91 


107 


134 


147 161 


r iA 


mi, m a j 


j, 1 Pi 85 199 2 13 227 ^7^234 267 2 ? 2 300 

j- i' i'y ' i "j VHH r t'Y n 1 1 ) | rV - T - r^ 'r 'i i i f i, W - fp -ri “» } r L 


242 


60 


1 T rTW l 111 f fT-rr'i’-f-rn t-prrr r f rrvi I > ' > ' ! ' ' ' ■ t ■ ' ' ' I 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771542.D Tue Nov 15 09:50:22 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_027822 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTPM6\02_12_ll\771544,D 
DJR 

13 Feb 2011 7:18 

BLANK 
ASD 
1 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771544,DWata.ms 



Ret * Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771544.D 


Tue NOV 15 09:50:38 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027823 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\02 12 

11\771545.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 7:52 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

45 


AcquisitionMeth 

SCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS It Qual 


1 9.00 

C:\Database\NIST08.L 
Methandrostenolone 

000072“63 ~9 

99 


Methandrostenolone 

000072-63 - 9 

99 


Androsta-1 f 4-dien-3-one, 

17-hydroxy 033526-40-8 

96 

Abundance 

Average of 8.958 to 9.248 min.: 

771545.DWata.msT-) 



80 

60 

40 

20 

0 


43 


122 


91 


107 


, 67 | i| [ ; 

. J .ll,. .ill L 1 hUlu&i. 

t tti > ‘ r r i » i i i ' i t iT l -mY i h L ] , i i t v [ V 


147 


^ 188 207 227 2 f 267282 300 327 355 




40* 




. trtrYpr^jrrrrXi 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280_ 300 320 340360 380 400 


Abundance 


#137009: Melhandrostenoione 



771545 .D 


Tue Nov 15 09:50:42 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 027825 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_1 
DJR 

13 Feb 2011 9:00 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN,M 
RTE 


2 11\77154 7.D 


Abundance TIC: 771547.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771547.D Tue Nov 15 09:50:55 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027826 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771548.D 

DJR 

13 Feb 2011 9:35 


ASD 

48 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 771548.D\dala,ms 

j 8i99 


1000000 


50QG00 


0 \ i J ‘V -rt'-r l ) 1 I l ■ Ir 'I 7-T^—r -- p-r-y r'X'f—1—T"r Tp n “ n T T ' T " T " 1 f J \ i i f j i i V 'TfTT-rrrT -r-r-r—~r~ 

Time~> 2.00 4.00 _6.00_ 8.00 1000 12.00 _14.00_J_6.00_. 18,00 20,00 22,00 J4.00_ 26.00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

8.999 

2118102 

100,00 

100.00 


771548.D Tue Nov 15 09:50:58 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027827 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771548.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

13 Feb 2011 9:35 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

48 



AcquisitionMeth 

SCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


9.00 C:\Database\NISTQ8.L 

Me t handro s t eno1one 000072-63-9 99 
Methandrostenolone 000072-63-9 99 
Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy 033526-40-8 96 


Average of 8.952 to 9.195 min.: 771548.D\data.ms {-) 
1*2 


Abundance 

I 

80 
601 
40 

20 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220_ 240 2_60 280 300 


91 


43 


31 jji 


55 


77 


105 


134 


147 


161 


7 3 185 199211 227 2 ? 2 253 237 232 


300 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


#137009: Melhandrostenolone 
1*2 


43 


91 


i 


I 

107 1 

147 161 


55 77 



134 ' 

i ; 

! 

15 29 J 

. .il, se L I 

t v 

u 

I..9J01 J 

, il y 3 , 188199 212 227 2 f 2 264 267 232 300 

1 ' ! ' 1 1 ' P 1 ' H ' 1 rT T T ■ 
20 40 60 __ 80 _ 

T-r-rh 

100 

ro- 
o - 

o - 

160 180 200 220 _240 260 280 300 


771548,D 


Tue Nov 15 09:50:58 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027828 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_Il\771550.D 
DJR 

13 Feb 2011 10:43 

BLANK 

2 

SCREEN,M 
RTE 



Ret * Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771550.D 


Tue Nov 15 09:51:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027829 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C: \msdchem\l\data\8YSTEM6 \02__12__ll\771551. D 
DJR 

13 Feb 2011 11:17 

METHANDROSTENOLONE STD 

30 

SCREEN,M 
RTE 


Abundance TIC; 771551.DWata.ms 

1 9.011 


3000000 

2000000 ^ 

1000000 

0 I rrr r ' p i t t j i i t t [T"Av j t r r t ( r i i > prT i -rj t i> t | i t t i "ff rr rp rrrp i i rp rrr | it- r 

Time_- : > Z_.p0_4.00_ 6.00 _8.0p_10.0_0 12.00 J4.00 16X0 18.00_20,00 22.00 _24.00 26X0 28,00_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.011 

5407843 

100.00 

100.00 


771551,D 


Tue Nov 15 09:51:17 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027830 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

C ; \msdchem\ 1 \data\SYSTEMS\ 0 2 2__11 \ 7 715 51 , D 

DJR 

13 Feb 2011 11:17 

METHANDROSTENOLONE STD 

30 

SCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

9.01 

C:\Database\NIST08,L 





Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

99 



Methandrostenolone 

000072-63-9 

98 




771551,D Tue Nov 15 09:51:17 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027831 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C : \msdchem\ 1 \data\SYSTEMS\0 2__12_11\771553 . D 
DJR 

13 Feb 2011 12;26 

BLANK 

2 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance.. TIC: 771553.OWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771553.D Tue Nov 15 09:51:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027832 







Ai~ea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\1\data\SYSTEMS\0 2JL 2JL1 \771554.D 
DJR 

13 Feb 2011 13 : 00 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

54 

SCREEN,M 
RTE 


Abundance TIC: 771554.D\data,ms 

| 9.675 


1500000 

1000000 

500000 


Oj'i in j rr 

Tjme-> 2.00 4.00 

-r-r-p-m-, . /YrTT rrrr 

__ 6 . 0 _ 0 _ 8.00 1 0.00 _1 2.00 

rT T * ^ ' 1 
14130 1 fr 0 Q _ 

i i f i i r-i | > . i i >-T"T i f—f > i"i ['ill pri r-r 

isioo 20.00 22^00 24.00 26.00 28.00 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.675 

3583860 

100.00 

100.00 


771554.D Tue Nov 15 09:51:43 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027833 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771554.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 13:00 

Sample Name : TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

Submitted by 

Vial Number : 54 

Acquis1tionMeth: SCREEN.M 

Integrator : RTE 


Search 

Librarie 

s: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK # 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

9.68 

C:\Database\NIST08.L 





Testosterone propionate 

000057-85-2 

99 



Testosterone propionate 

000057 - 85-2 

99 



Testosterone propionate 

000057-85-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 L 

m/z~> 


41 

40 


Average of 9.622 to 9.972 min,; 771554.0\data.ms (-) 



Abundance #168206: Testosterone propionate 



771554.D Tue Nov 15 09:51:43 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 027834 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C : \msdchem\ l\dat a \ SYSTEMS \G2__12__ll\ 771556 , D 
DJR 

13 Feb 2011 14:08 

BLANK 
ASD 
2 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance TfC; 771556.D\da(a,ms 



***NQ INTEGRATED PEAKS* * * 


771556,D 


Tue Nov 15 09:51:54 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027835 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\1\da ta\SYSTEMS\0 2_12_1l\771557,D 
D JR 

13 Feb 2011 14:42 


ASD 

57 

SCREEN.M 
RTE 


Abandonee 


6000000 


£.466 


f 1C: 771557 D\dafa ms 


4000000 


9.693 


2000000 


U T r-r-l I - I I I I | ■ -t-r 

Time : -> 2,00 _4.00_ 6.00 

T-r i i i i t 1 i i > 1 ( 1 '' 
8,00 10,00_ 12.00 

TTTT-rT-rrrr 

14.00 16.00 

' ' I ' ' T ' | ' 1 1 1 H'"' ' 'H 1 >' T"H 111 * r T 1 

18,00 20.00 22.00 24.00 _26.00_28,00 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.466 

8164654 

44.13 

78.98 

9.693 

10338244 

55.87 

100.00 


771557.D Tue Nov 15 09:51:57 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027836 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771557.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

13 Feb 2011 14;42 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

57 



AcquisitionMeth 

SCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_TOX2 . L> 



PK# RT 

Library/ID 

CASS Qual 


1 2.47 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

96 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

0 


Average of 2.430 to 2.762 min.: 771557.D\data.ms (») 
759 108 


51 


31 

nTrj'r n 


39 


65 


91 




128 155 167 178 207 

i i rp-n-rr T T i t f ri i r p i i r p t i i j i rr i |im i m i "t 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


7(9 


51 


j»s_£ 


39 


T Thrm T 


63 


rjWt ■ | i 'l¥ 


#5315: Benzyl Alcohol 


108 


91 


IYrrn-ryr^-j-rrT-T-1 r i M > r < I 1 4 rr T rn 1 ! ri ‘ 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771557.D Tue Nov 15 09:51:58 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027837 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771557.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

13 Feb 2011 14:42 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

57 


AcquisitionMeth 

SCREEN,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 9.69 C:\Database\NIST08.L 



Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Testosterone propionate 

000057-85-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


5,7 


41 

_JLi 


Average of 9.616 to 9.883 min.; 771557.D\data.ms (-) 
li4 


147 


91 


105 




185 


228 


it ^ , L 199 

: Hi M .MU AH, 


213 


302 

255270 288 J 329 

r-f li , AU -t 4 . ...Vl 


344 


40£ 


(• i i ’ ) 'r j "t I *> 1 1 rr d T- rt j rr H V y i vtrp - y rr j "i r i r pi t V f > V V t j 1 IT t- v pv t i 1 t iVi-prv i p -T t i i i r Yr- T - r f y i i | i rrr j j m ; | i 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


5|7 


124 


#168208: Testosterone propionate 


41 


91 


105 


147 


185 


228 


13C 


199 


213 


245 , , 

4^.44 


259 w 288 


302 


344 


3S 


r j V I ' < r| ,; , r r-T I |. r m Vj i 'n | .7 i T j VVi ; i ‘Y ^ 'T~ r J t l "p i 'V i | ' t ‘ "r ‘ r i ' mY t ~t ’j i j t rp t j- jV i t 1 ) r-i ' -T- y -j i ‘i r r~| i > rryrrr-r ^tt 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


316330 


m/z~> 


771557,D 


Tue Nov 15 09:51:58 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_027838 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771559.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 15:51 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMet h: SGREEN.M 
Integrator : RTE 



Time-> ZOO 4.00_ 6*00 8,00 10.00_12.0G_ 14130 16.00_J8.00_ 20,00 2Z00 _24.G0_ 26,00 28.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


771559.D Tue Nov 15 09:52:10 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 027839 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\0 2_12_1l\771560.D 
DJR 

13 Feb 2011 16:25 

TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

54 

SCREEN.M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 

500000, 


TIC; 771560.0\data ms 

9.675 


oy^- 

Tjme-> 2,00 _ 

1 i p 1 1 r r 1 ' 1 1 1 • 1 ' * 7 1 " rT 1 n 1 
4.00 6J0 _8.00_ 10.00 12.00 

1 "m j 1 1 
14JD0 16.00 

1 M ‘ rT ’ 1 l' T ' ' l ~'f" T " 1 > ' 1 "T-'-l 1 | ' |-T> IT- 

18,00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

9.675 

3792567 

100,00 

100.00 


771560,D Tue Nov 15 09:52:13 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027840 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771560.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 16:25 

Sample Name : TESTOSTERONE PROPIONATE STD 

Submitted by ; 

Vial Number : 54 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

PK# RT Library/ID CASH Qual 


1 9.68 C:\Database\NIST08.L 


Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 

Testosterone 

propionate 

000057-85-2 

99 


Abundance Average of 9,622 fo 9.924 min.: 771660.D\dafa.ms (-) 




771560.D Tue Nov 15 09:52:14 2011 Page 2 

FolkJDIG PRR 027841 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\1\da ta\SYSTEMS\0 2_12_1l\771562,D 
DJR 

13 Feb 2011 17:33 

BLANK 

2 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance TfC: 771562,D\da{a.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771562,D 


Tue Nov 15 09:52:40 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027842 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771563.D 
DJR 

13 Feb 2011 18:07 

STAN0Z0L0L STD 

63 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 771563.D\b3ta.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


11.051 


23739874 100.00 100.00 


771563.D Tue Nov 15 09:52:44 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027843 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771563 .D 
D JR 

13 Feb 2011 18:07 

STANOZOLOL STD 

63 

WSCREEN.M 
RTF 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 


Minimum Quality: 80 


PK# RT 

C:\Database\NIST08.L 

C;\Database\PMW_T0X2 .h 

Library/ID 

Minimum Quality: 80 

CAS# Qual 

1 11.05 

C:\Database\NIST0 8.L 




Stanozolol 

010418“03 - 8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

97 


Stanozolol 

010418 - 03 - 8 

91 

Abundance 

Average of 10.808 to 12.041 min.; 

771583. D\data.ms (-) 



80 

60 

40 

20 

0 


96 


43 


328 


81 


TT-ri-nr^rri 


uSSLl 


i 1 ! 


133 

|]| ! 1 ® 9175 

ft 11 -ll. 1 .i 


257 


. 215 

199 | 24,1 

r j ; 'i i TV ^ t TiVq^-i L ^p JLJ fT-ry-rr^-TrT-rt^ ) * tVrpfn'| > < t rp t i r \ i < t rp-n r <ji 

rn/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280_300 320 340 360380400 420 


2 b 1 313 


343 370 


406 42$ 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


9jS 


#157485: Stanozolol 


43 




■1 i J f' L rr 


ill 


328 


133 


267 


7~TTTT{"V )‘VYt 


f 11’7 ll 


159 


175 


I i!j I, , } 199 


215 

I 

1 


ill 


272 295 313 


ripr 


1_t 


r r 


I I | TTTTTT 1 1 1 ) rrt l 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400. 420 


771563.D 


Tue Nov 15 09:52:44 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027844 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_i2_ll\771565.D 

DJR 

13 Feb 2011 19:16 

BLANK 
ASD 
2 

WSCREEN.M 
RTB 


Abundance TIC: 771585„D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS * * * 


771565.D Tue Nov 15 09:52:58 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027845 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12_ll\771566 ,D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 19:50 

Sample Name : WKBtBEKKKtKM 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 66 

AcquisitionMeth: WSGREEN.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 77156$.D\data.m$ 

j 11 .h 63 


6000000 ] 

4000000 

2000000 

7.659 

O^nrpn "H"T" r riL T^“ 

Tjme-->_ 2.00 4.00 6.00 8,00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

7.659 

268067 

0.19 

0.19 

11.163 

140831798 

99 .81 

100,00 



771566.D Tue Nov 15 09:53:02 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027846 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771566.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 19:50 

Sample Name : BMK&BKSSM 
Submitted by : ASD 
Vial Number : 66 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Da t abase \PMW__TQX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 7,66 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Flupirtine -C2H50H AC 000000-00-0 9 
Pentazocine-M AC 000000-00-0 7 
Flupirtine -C2H50H 000000-00-0 2 



Abundance #1813: Flupirtine -02H5OH AC P149G 



771566.D Tue Nov 15 09:53:02 2011 Page 2 

Folk_OIG_PRR_027847 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771566,D 
DJR 

13 Feb 2011 19:50 


ASD 
66 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 11*16 

C: \Database\NIST08.L 




Androstanazole 

000302-96-5 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


9|6 


Average of 10.808 to 12.320 min.; 771566,D\data.ms (-} 


328 


133 


257 


4 , 3 79 

1 li 1 | 

175 

; j 1 215 

|j 295 

ivMil 

UtaU 

I li 1 i 233 |j 

TTVitn t i' i 3' i i' i' i i rtrf 1 ■ 

■MJ-Mr 


, 346 371389405 429 475 

TTjTr nrrr-r-r q -T i up i h •p- m- pn-n-pr 


miz~> 40 80 80 100 120.J.40 160 180 200 220_240_260 280 300 320 340 380.380 400 420 440 460 

#157488: Androstanazole 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


9,6 


43 


71 


328 


133 


257 


Jl 


175 


215 


295 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


rrjrnnyrf nrp-rrrp . i > prr nq rrr rpm 

340 360 380 400 420 440 460 


771566.D Tue Nov 15 09:53:02 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_027848 






Area Percent / Library Search Repox~t 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C;\msdchem\l\data\SY3TEM6\02_12_ll\771568>D 
DJR 

13 Feb 2011 20:58 

BLANK 
ASD 
2 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance TfC: 771668.D\dam.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS * * * 


771568.D Tue Nov 15 09:53:07 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027849 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\0 2 JL 2_1l\771569.D 
DJR 

13 Feb 2011 21:32 


ASD 

69 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance TIC: 771669.D\daia.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


4 , 897 
7.659 
11.134 


172327 

284348 

132711934 


0.13 0.13 

0,21 0.21 

99.66 100.00 


771569.D Tue Nov 15 09:53:10 2011 Page 1 


Folk_OIGJPRR_027850 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_11\771569 *D 
DJR 

13 Feb 2011 21:32 


ASD 
69 

WSGREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX 2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.90 C:\Database\NISTG8.L 

Piperazine, 1-[3-(trifluoromethyl)p 015532-75-9 98 
Piperazine, 1-[3-(trifluoromethyl}p 015532-75-9 94 
Naphthalene, 1,4-dimethoxy- 010075-62-4 50 


Abundance 

80 

80 

40 

20 

0 


Average of 4.879 to 5.003 min,: 771569 t D\data.ms (-) 


t$8 


145 


56 


31 4 } jjj 64 75 85 95 105 119127135 _ [| L 180 

n Vi i r I rn r p r? r | > ' <r i * {rrrri yf i g i i fi n rp r i i r p T ^ < pnm j r ri t j ri"i~T £ p n » ) HrnrjTTT 

** r* n nn A. rti\ a 4 r\ a ha a a a r\ 4 r 4 ^ ori 


172 


200 2 V 


m/z-> _30 40_50 60 70 80 90 100 lj.0 1^0 130 140 150 160 170J180 190_200 210^220 230 

Abundance #82281: Piperazine, 1-(3-{irif3uoromethyl)phenyl) 


rp 


230 


-tjw 


80 


60 


40 


20 


1$8 


56 


145 


172 


m/z-> 


42 

QVtjttt i j' h t 


95 


105 114 l? 7 135 


159 


64 76 83 

,-X-r ^p - lVrp ' i i i'j i i 1 ! gi i h fV|T~> I q r iVi I rrrr ) \ rH i ■ • t i 'l^n 


180 

VrjxTi- 


230 


200 2 ] 1 
~rr | i i i r|'i i t 


30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


771569.D Tue Nov 15 09:53:10 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_027851 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771569.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 21:32 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 69 

AcquisitionMeth; WSCREEN . M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 * L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 7,66 C:\Database\PMWJFOX2.L 

Fiupirtine -C2H5QH 2AC 000000-00-0 10 
Flupirtine -C2H50H AC 000000-00-0 7 
Bucetin-M (O-desethyl-) 2AC 000000-00-0 7 



Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 Tt—TJT 

m/z~> 40 


#1814: Flupirtine “C2H50H 2AC . PI 697 



771569,D Tue Nov 15 09:53:11 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR 027852 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\1\data\SYSTEM6\02_12_1l\771569,D 
DJR 

13 Feb 2011 21:32 


ASD 

69 

WSCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI .L 

Minimum Quality 

i 80 



C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

11.13 

C:\Database\NIST08,L 





Androstanazole 

000302-96-5 

99 



Stanozolol 

010418 - 03-8 

99 



Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

43 

0 

m/z-> 

,|i. io,i 

40 60 

Abundance 


80 


60 j 


40 



20 

0 


9& 


79 




Average of 10-825 to 12,337 min.: 771569.D\data.ms (-) 


328 


133 


257 


y. 


159 1 


215 


295 


\Mj+r r 




346 371389 415431 45947' 

T T T l ,irHn]7rn T TTTT T 


TTm rrm-i 


40 60 80 100 120 140 160.180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 

#157488: Androstan azote 


m/z~> 


96 


328 


133 


257 


111 


XL 


159 


175 


215 


199 


, 2 V 


295 




i frn ' Tp vvr p -m r^ TV T T i tr r r 1 i nr r yTTrrpr r r i f i myry 1 1 pn n i rr n-prr r p i i r pnrrr] j ' r n~| > > rrj-rrr r p - r i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


771569,D 


Tue Nov 15 09:53:11 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_027853 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771571 .D 
DJR 

13 Feb 2011 22:41 

BLANK 

2 

WSCREEN.M 
RTE 


Abundance TIC; 771571 ,D1data.m$ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* ** 


771571.D Tue Nov 15 09:53:20 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027854 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771572.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 13 Feb 2011 23:15 

Sample Name : STANOZOLOL STD 

Submitted by : 

Vial Number : 63 

AcquisitionMeth; WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Abundance T!C: 771572.D\dala.ms 

1000000! 11.663 


800000] 

6000001 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

11.063 

7561031 

100.00 

100.00 


771572.D Tue Nov 15 09:53:23 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_027855 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771572,D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

13 Feb 2011 23:15 



Sample Name 

STANOZOLOL STD 



Submitted by 




Vial Number 

63 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 11.06 C:\Database\NIST08.L 



Stanozolol 

010418 ~03 -S 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

99 


Stanozolol 

010418-03-8 

97 

Abundance 

Average of 10,796 to 11.074 min.: 

771572 DWalaTms (-ji~ 

— 


| 96 

80 

6oj 


40 

20 

0 

m lz : -> 
Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z~> 


43 


T^p 


81 


JrliLiL 


328 


133 

I I ,159^5 

li.US ' 


u, Jl L JL rl 


199 


215 


'-tt' rf't i i i : - p iV i ftf it fr rYn f, r rf- p - V T-r V'n > n frn i ri i | \ U- rrV ' t t r i p 


257 

m 1 1 ii 2 f 3 i 3 • 


343 


401 429 


VrTT - n r r i i i i err i i i i I i \ > > r rn~ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


#157488; Stanozolol 


* 


43 


71 


328 


133 


J 1 . 

1 nJ.u 




257 


159 175 

Ju 


215 




241 

.. it... 


2^2 


295 313 


ifT■ I rjTTi rjm. f(-rrn f i II I 1 1-. (.-fT. f ri f. t . Vh 11 11 1 | ( i.. 111 1 1 1 ,, i i 1 1 . 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771572.D Tue Nov 15 09:53:24 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027856 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771574.D 
DJR 

14 Feb 2011 00:23 

BLANK 

2 

WSCREEN.M 

RTE 


Abundance .. “ TIC: 771574;D\dataims 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771574.D Tue Nov 15 09:54;35 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_027857 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771575■D 
DJR 

14 Feb 2011 00:58 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSCREEN.M 
RTE 


Abundance 

1500000’ 


1000000 


500000 


0 y-r i' I 1 pr I . I 1 | I I I I | I I I pm I I I I I I I I f - TTj i Vr r | mr i i r n f i i rq-rr n pm r-pr i i i 

Time-> 2.00 4.00 6.00 . .8.00. 10.00 12.00 14.0 0 1 6.00 18.00 2o!oQ 22.00 24.00 26 .00 2&00_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


16.328 

11488240 

100.00 

100.00 



TIC: 771575.D\dala.ms 
16.S28 


771575.D Tue Nov 15 09:54:39 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 027858 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771575.D 

DJR 

14 Feb 2011 00:58 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSCREEN.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


16.33 C:\Database\NIST08.L 


Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

93 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

87 


Abundance 

80 

80 

40 

20 

G ! 


43 


71 




91 


Average of 16.067 to 16.784 min.: 771575,D\data.ms (-) 


155 


274 


135 


i 


} m rfj 


256 


231 


,|l73 IfT 

? jl} f. 1 ); |j j' f 


428 


ii'i. ,fi 


n'TTTt rrm rri'i iH'niiii in 


m /z--> 
Abundance 

80 

80 

40 

20 

0 ] 


l-i p’s i i |’i } i'i i i V’rrv; : V'pi | i i' fV-rr-q i i rrj i i 1 vprrri j i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


301 31633 -] 355 386401 

rrrpri 


#203254: Nandrolone decanoate 
2t4 


256 


110 


155 


43 


71 


91 

\ 


1 


135 ,1 


II 


231 


215 


ft 1 ! 3 


199 




428 


301316 

'rrfTT-r^rr- 


349 


386 410 


rrT-rpV fn 1 1 * 1 [ ‘ rrvr p^ i-r tp t i V |V r r i' )'( t ro m -t yrr ( r frr i T f i m - p-i i ipi t i \ t ‘ rrrp iV ; - j- 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


771575.D Tue Nov 15 09:54:39 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_027859 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 ll\771577.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

14 Feb 2011 2:06 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Abundance ' ~~ " " TIC: 771577,D\dala.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


771577.D Tue NOV 15 09:54:52 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 027860 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771578.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 14 Feb 201 1 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: WSCREEN,M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 771578.DWate.ms 




Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.466 

7275209 

14.89 

25.93 

4.102 

163110 

0.33 

0.58 

5.833 

10666294 

21.83 

38,02 

6,420 

294780 

0.60 

1.05 

7.049 

129427 

0.26 

0.46 

8.252 

124396 

0.25 

0.44 

8.549 

108469 

0.22 

0,39 

8.851 

1666628 

3.41 

5.94 

8.928 

197111 

0.40 

0.70 

14.834 

192735 

0.39 

0.69 

16.417 

28053189 

57.40 

100.00 


771578.D Tue Nov 15 09:54:56 2011 Page 1 


Folk_OIG PRR 027861 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771578.D 
DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSCREEN.M 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.47 C:\Database\NIST08.L 


Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-51-6 

97 

Benzyl 

Alcohol 

000100-S1-6 

95 


Abundance 

80 
60 i 


Average of 2.430 to 2.739 min.: 771578.D\daia.ms (-) 
7(9 108 


40 


m/z-> 


20 


51 


91 


0 fmnjTTrr , ] J T 

jo 20 30 


39 | 

65 








,LJ 

^ i i | r 

il 128 

t|T~1~T~l—|'~T~rT'T'|"i 'T r r j- 1 

155 

i i i i [ i-rr-rTTTT-ryr-rrrj 

207 

M 1 > j < 1 rtJTTTTY 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 .200 


Abundance 

80 


#5315: Benzyl Alcohol 
7j9 


108 


60 


m/z--> 


40 


20 


0 


51 


39 


19 


27 


ft i i i’l jYi i t 1 


63 

|^T-: l I' H l l > I 1 -l‘J 


10 20 30 40 50 60 70 80 


91 


90 100 110 120 130 140 1 50 1 60 170 180 190 200 


771578.D Tue Nov 15 09:54:56 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_027862 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name 

C:\msdchem\l\dafca\SYSTEM6\02 12 ll\771578.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 

Sample Name 


Submitted by 

ASD 

Vial Number 

78 

AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.10 C:\Database\NISTQ8.L 


n-Decanoic 

acid 

000334-48-5 

90 

n-Decanoic 

acid 

000334-48-5 

86 

n-Decanoic 

acid 

000334-48“5 

72 



Abundance 

80 

60 

40 

20 


m/z-*> 


0 

10 


15 


ry-r 

20 


-*4 


41 


29 


60 




73 


30 40 50 60 70 


#38609: n-Decanoic acid 


129 


87 


r-ryi 

80 


115 


101 

, _ jU 

rpTTtyti 


143 


V 

90 




155 


172 


T*rTJT T-I~T Mil l ] IT TT I I I M |T 1 I I j I 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


771578,D Tue NOV 15 09:54:56 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR 027863 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12_ll\771578.D 
DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSGREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

5.83 

C:\Database\NIST08.L 

Benzyl Benzoate 

Benzyl Benzoate 

Benzyl Benzoate 

000120-51-4 

000120-51-4 

000120-51-4 

98 

97 

93 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m/z~> 


31 

r T TTTT T rrTT 


39 


Average of 5.792 to 5-999 min,; 771578.D\data.m$ (-) 
105 


51 


77 


65 


r* -n - n rrrryrt 


91 


. ■ . 4 


167 

113121 129 138 152 , ; 

r j ' r r-;-i ) rn m i t i rp - ^n i ^ ir n~| 


194 

182 j, 

-rj'T i i i | rrrr 


212 


20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z~> 


J 18 28 

QVrYp i n-j-rr 


39 


51 


77 


65 


q“rrn 


#68761; Benzyl Benzoate 
105 


91 


IVttttIIttt 


212 


I 121 136 

V” 1 1 rTTT T I 


rp-m-f r T'i i j n ft ;nnj r r rrj-rrrr] rm p Vn~] 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


167 

152 j, 178 

t } t" T~ l » j I <T t~p 


194 


771578.D Tue Nov 15 09:54:57 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_027864 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02__12__ll\771578.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 14 Feb 2011 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 6,42 C:\Database\NIST08,L 

Decanoic acid, phenylmethyl ester 042175-41-7 93 
Decanoic acid, phenylmethyl ester 042175-41-7 55 
Undecanoic acid, phenylmethyl ester 064273-11-6 50 



771578.D Tue Nov 15 09:54:57 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 027865 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name : 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771578.D 

Operator ; 

DJR 


Date Acquired ; 

14 Feb 2011 2:40 


Sample Name : 



Submitted by : 

ASD 


Vial Number : 

78 


AcquisitionMeth: 

WSCREEN.M 


Integrator : 

RTE 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMWTOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


7.05 C:\Database\NIST08.L 

9.12- Octadecadienoic acid (Z, Z)- 000060-33-3 87 

9.12- 0ctadecadienoic acid, methyl e 002462-85-3 81 

1.3.12- Nonadecatriene 1000131-11-1 78 


Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 

_ 

Abundance 

80 
60 
40 j 
20 
0 


55 




Average of 7.025 to 7.102 min.: 771578.D\data.m$ (-) 


41 


n. 


81 


I 


95 


T 


109 


123 


135 


150 


, H 164 207 

...If 191 1 




T -t - W '-f -I 1 t ' r I TtT- 


222 

-fV- 


T 


263 

,!i, 281 308 


j V ■ , rfr-m-i-r-r-i 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


6:7 


#121228: 9,12-OctadecacJienoic acid (Z,Z)- 


55 


41 


29 

!§._li 


81 


95 


109 


.. I .itiii 

t l j '"b 1 t -i ■ } i - > > r p f i i | - r i i + f i i i i | ■ 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


123 

I. 135 

'i [ jv 164 177 196 209220 233 249 262 


280 


T^-r-T-H- 


i i i i fT T-rr 


771578.D Tue Nov 15 09:54:58 2011 Page 6 


Folk OIG PRR 027866 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

12 11\771578.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

78 


AcquisitionMeth 

WSGREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


6 8.25 C:\Database\PMWJT0X2.L 

Nandrolcne TMS 
p-Cresol AC 
Toluene 


000000-00-0 78 
000140-39-6 9 
000108-88-3 7 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


9tl 


Average of 8,223 to 8.341 min.: 771578,D\data.ms 0} 


43 57 


31 


71 

I II ii,li 


108 


li 5 T 151 . 163 177 191 209 , 2 ? 7 2 ? S 267 282 


355 


"T- y i i YY' | V 1 r ~ ¥ L " r '! 1 t 1 i 1 'i t" F l ‘i " i j ‘ VV i“i' J fT - L T J - i 1 i | v rf ’ i i i ’i i p i -t i I J j r-r i L i j < i r r ] ~rrTT | i r i ; i i i i ryr i j > 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


71 


m/z-> 


~r 


#3004: Nandrolone TMS 


P1710 


9jl 108 


126 
l ! i I 

■i J < 1 1 M I 'I I 1 ' f i I I - 1 


- T p 


219 


237 


255 


-V 


T~ 


T 


328 3 f 

yv i i i 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


771578,D 


Tue Nov 15 09:54:58 2011 


Page 7 


Folk_OIG_PRR 027867 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM€\02_12_11\7 7157 8.D 
DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSCREEN,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

7 

8,55 C:\Database\NIST08,L 




Nandrolone 

000434“22-0 

95 


Nandrolone 

000434-22-0 

81 


Nandrolone 

000434-22-0 

80 


Abundance Average of 8,525 to 8.584 min,: 771578,D\daia.ms (-) 




771578.D 


Tue Nov 15 09:54:58 2011 


Page 8 


Folk OIG PRR 027868 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 

_12_ll\771578 . D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

14 Feb 2011 2:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

78 


AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\3LI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 


PKtt RT 

Library/ID 

CAS it Qual 


8 8.85 C:\Database\PMWJT0X2,L 

Phenylethanol 000060-12-8 4 

Phenylacetamide @ 000103-81-1 1 


Abundance Average of 8.810 to 8.916 min,; 771578.D\data.ms (-) 

| 91 

80 

60 


40 


20 


67 


41 


m/z~> 


-Tj * 

40 


109 


123 


279 


..HI .I.JIl 


■I'si 


173 187 207 223 245 263 


355 372 


60 80 100 


I 1 i 1 I I I f T I I f f r-TTT-r T I . [ f n-r-J-r T T l [ l l ] . . . » | . . ■ ■ ( P ► P > [ . > r f r , , 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 J340 360 


Abundance 

80 


fill 


#4216: Phenylethanol 


P453 


60 

40 


m/z~> 


i 

5,1 




lu 


, 104 

Vn-n i i t i i-rr i i i i > i i l, i , TmTT'i > i I rirvT T i a » i I rrfiTTTn \ t m n i i i i i itt 


■ i 'rn f f t i 1 * s j r > r r r jY -i - i - i - ; ■ t t™i p i ' ’ 1 ' i - rp-r-r-ry-r" ( , , iti-t J ■ i > > p-rr-rpnr-T-i t t r-r-r-| > " ' | ' 

40 60_80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


771578.D Tue Nov 15 09:54:59 2011 Page 9 


Folk_OIG_PRR_027869 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

ll\771578 . D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 
Sample Name 

14 Feb 2011 2:40 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

78 



AcquisitionMeth 

WSCREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

9 8.93 C:\Database\PMW TOX2.L 




Trimethoxyamfetamine intermediate 

000000-00-0 

9 


Dialifos 

010311-84-9 

9 


Nefopam-M (nor-) AC 

000000-00-0 

9 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 8.916 to 9.071 min,; 771578,D\da!a.ms (-) 

268 


84 


45 


58 


30 




r'" ri h 


163 


115 


104 


143 


p-r-i-rl 


I I I ( I I T 


179 


u~ 


194 


r r " t_rt T 


283 


265 


221 


253 


TT i 


I I i ■ r- r - 


327 


m/z--> 40 60 _80 100_120 140 160 180 200 220 240_260 280_.300. 320 

Abundance 


80 

60 

40 

20 


#2626: Trimeihoxyamfetamine intermediate P908 

2 <j>8 


193 


79 

I 


m/z--> 


105 , „ 1 ? 3 165 

j 18 If , 176 

■ ~ T~ J -T~ 1 ~F I | I T 1 i | I I 1 I T- f V J, T' I 1 J j li 1 


■ T T I i I I 


TTT-T-r i f r J “) i i I I 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


771578.D Tue Nov 15 09:54:59 2011 Page 10 


Folk_OIG_PRR_027870 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771578.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 14 Feb 2011 2:40 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: WSCREEN.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJFOX2,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


10 14.83 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Clemizole 000442-52-4 4 
Barban ME 000000-00-0 1 
Bumetanide -S02NH ME 000000-00-0 1 


Abundance Average of 14.762 to 14.994 min.: 771578.D\data,ms (-) 



m/z~> 40 60 80 100 120 140 16 0 18 0 200 220 240 260 280300 320 340 360 380 400 420 440 


771578.D Tue Nov 15 09:55:00 2011 


Page 11 


Folk OIG PRR 027871 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\Q2__12_ll\l7151Q 

DJR 

14 Feb 2011 2:40 


ASD 

78 

WSCREEN.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


11 16.42 C:\Database\NIST08.L 


Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandrolone 

decanoate 

000360-70-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 16,085 to 16.861 min.: 771578.D\data,m$ (-) 

ilo 274 

155 


256 


43 




71 


U 


91 


135 




m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


i n ' *\' ( 


231 


215 

I 174 If 

It till. ,il?„ uLl 1 




428 


=’a ill. Pf. 

| 1 I 1 ry r r T~ r i f ~i "rr ~ r j~ r T~rr j"T ; i i j 


299 3 1 6 332 353368 386401 


fTTTT'j I H l 


40_60 80 100 120 140__160 180 200 220 24Q 260 280 300 320 340 360_38Q 40 0 42 0 

#203254: Nandrolone decanoate 
2|4 


256 


110 


155 


43 


71 


91 




III 


135 


231 


215 


199 


\ ill I it W™ J, A A . is ll J, | «, 301316 349 386 410 

'i V | r t ii ] i i ‘• i-r ‘T i " t p f j i P i i j 1 1 V t r j 1 i i i | i ) \ i j in t | i i i i i m t i i rrrj iimj i i t r] l I i H rfr'i j r 


428 


r r 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360380400 420 


771578.D Tue Nov 15 09:55:00 2011 Page 12 


Folk_OIG_PRR_027872 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SY8TEM6\02__12_ll\771583 ,D 
DJR 

14 Feb 2011 5:31 

BLANK 


WSGREEN.M 
RTE 


Abundance TIC: 77i583.D\data.nis 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEARS*** 


771583.D Tue Nov 15 09:55:11 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 027873 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\02_12__ll\771584 . D 
DJR 

14 Feb 2011 6:05 

NANDROLONE DECANOATE STD 

75 

WSGREEN.M 
RTE 


Abundance 

1500000] 


1000000 


500000 


0 - * ~j t i t rprm i pr~r r t ; t i i t j t t t t t i t r i j i > t i p T~Pf > |- t i m > ^ i- ? ry~ nr T - T -pi m t y t r ■■ -7- ~r - T - i — r 

Time~> 2.00_4.00 6.00 8.00 10. 00 1 210 14 .00 16.00 18,00 20.00 22.00 24.0 0 26.00 28.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

16.327 

11433576 

100.00 

100.00 


TIC: 771584.D\data,ms 


16, 


627 


771584 .D 


Tue Nov 15 09:55:15 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR_027874 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\02 12 

11\771584.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

14 Feb 2011 6:05 



Sample Name 

NANDROLONE DECANOATE STD 



Submitted by 




Vial Number 

75 



AcquisifcionMeth 

WSGREEN.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


16.33 C:\Database\NIST08.L 


Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

99 

Nandroione 

decanoate 

000360-70-3 

95 


Abundance 

80 

80 

40 

20 

0 

m /z :: > 
Abundance 


43 


71 


91 


Average of 16.049 to 16,802 min,; 771584.D\data.ms (-) 


155 


274 


135 


M 


256 


231 

I 


215 


, 173 


199 


m A 


Ji .R. Ji 


LI 


428 


301316331 355 371 400 


! I I > r ri j n - t rj V i V r| i j } fp ri I'j i ir i' ' n"rr rji i i i n 'V ' fq -Y 1 4 i' rnrh n i i fr n rpr > i ; i > t t j i r T - rp'i ' < | * 'p-r 

40 80 80 100 120 140 180 180 200 220 240 280 280 300 320 340 360 380 400 420 


#203254: Nandroione decanoate 


m/z~> 



Folk OIG PRR_027875 


771584,D 


Tue Nov 15 09:55:15 2011 


Page 2 












/ c \CHEM32\1\DATA\SIG1000 002 . D 
,4amei COKE/CODEINE STD 


^= 33 =====- 

^cq- Operator 
Acq. instrument 
Injection Date 

Sequence File 
Method 

Last changed 


= =sissrss=i=aais=5s=j=; = — 2 = = = : 

ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 7:07:42 AM 


C:\CHEM3 2\l\SEQUENCE\DEFAULT,S 
C;\CHEM3 2\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 




Seq, Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


2 

Vial 2 
1 

1 pi 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: : 1.0000 

Sample Amount: ■ : 1,00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 


Peak RefeTime 
# [min] 


1 1.088 

2 6.974 

3 7.527 


Sig Type Area 
[pA*e] 


1 BB S 6.7 932 9e4 
1 BB 283.27206 

1 BB 266.96921 


Height 

[pA] 


6.94 037e4 
375.86047 
326,20172 


Area 

% 


99.19653 

0.41364 

0.38983 


Totals 


6.84 83le4 7.0105864 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 027876 


)rugLab GC #2 2/9/2011 7:37:42 AM ASD 



















FIDTa; (SIG1000011.D) 

q> (D 



fj\DATA\SIG1000011,D 


BD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 12:19:30 PM 




Se q, Line 
Location 
Inj 

inj Volume 


11 

Vial 11 
1 

1 ptl 


C:\ CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM3 2\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


(£> 

CO 

CM 


~r~ 

10 


S 


15 


20 


25 


mini 




Area Percent Report 




Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
: 1.0000 
1.0000 

: 1.00000 [ng/ul] 


(not used in calc. 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 
Signal 1: FID1 A, 


Peak 

# 

RetTime 

[min] 

„ | 

Sig Type 

Area 

[pA*s] 

Height 

[pA] 

Area 

% 

1 

1 

1,089 

1 

BB S 

6.78885e4 

7,2513 9e4 

97.55859 

2 

2.290 

1 

BB 

205.54971 

175.14169 

0.29538 

3 

5.476 

1 

BB 

375.02631 

454,24347 

0.,53893 

4 

8.286 

1 

BB 

77.86906 

76.29650 

0.11190 

5 

13.741 

1 

BB 

1040.46851 

220.84125 

1.49520 

Totals : 



6,95874e4 

7,34404e4 



======== 

=== 

====== 



: = = 5= = = =s: 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_027877 


rugLab GC #2 2/9/2011 12:49:31 PM ASD 


















pioTAT (SI61000013.D) 



V\DATA\SIG100 0 013.D 




,SD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 1:28:58 PM 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT .S 
C :\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


13 

Vial 13 
1 

1 ^1 


CD 

If) 


O 

<73 

CO 


10 


15 


20 


25 


mini 


Area Percent Report 

Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: ; 1.0000 

Sample Amount: ■ : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 


# 

[min] 



[pA*s] 

[pA] 

% i 1 

1 

1.089 

1 

BB 

S 6.94205e4 

. _ _ _ 

1 

7.0730464 

98.57832 j 

2 

2.296 

1 

BB 

94.89003 

61,53765 

0.13475 | 

3 

5.476 

1 

BB 

394.57529 

500.99539 

0.56030 1 

| 

4 

8.290 

1 

BB 

15.29554 

12.59730 

0.02172 | 

5 

11.159 

1 

BB 

496,41150 

189.60422 

0.70491 ! 

! 

Totals : 



7.04216e4 

7.1495264 

i 

i 


i 


*** End of Report *** 


ugLab GC #2 2/9/2011 1:58:59 PM ASD 


Page 1 of 1 


Folk_OIG_PRR_027878 






























Area Percent Report 


Retention Time 
: 1.0000 

; 1,0000 

1,00000 [ng/ul] (not used in calc,) 
Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount; 


Peak 

# 

RetTime 

[min] 

Sig 

Type 

Area 

[pA*s] 

Height 

tpA] 

Area 

% 

1 

1,089 

1 

^ BB S 

6.82922e4 

7.31531e4 

97.33054 

2 

2,287 

1 

BB 

850,84418 

936.17566 

1.21263 

3 

8,898 

1 

BB 

1022.18658 

724.00891 

1.45683 

Totals ; 



7,01652e4 

7,48132e4 



*** End of Report *** 


)rugLab GC #2 2/9/2011 3:08:31 PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_027879 






















Area Percent Report 


Sorted By i 

Multiplier: 

Dilution: 

Sample Amount: 

Do not use Multiplier & Dilut 


Retention Time 
: 1.0000 

: 1.0000 

; 1.00000 [ng/ul] 

ion Factor with ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FID1 A, 


Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.77878e4 7.38839e4 97.94251 

2 8.386 1 BB 1424.02954 1026.14294 2,05749 


Totals : 


6.9211864 7,49100e4 


*** End of Report *** 


nr-nrrT.ah GC #2 2/9/2011 4:18; 04 PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_027880 















|\PATA\SIG1000018 -D 


DrugLab GC #2 
2/9/2011 4:22:52 PM 


C:\CHEM32\l\SEQUENCE\DEFAULT. S 
C:\CHEM3 2\1\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


18 

Vial 18 
1 

1 






Area Percent Report 


=S. ~ 




Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1.0000 

Dilution: ' : 1.0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# (min] [pA*s] [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.80428e4 7.23166e4 97.86345 

2 8.387 1 BB 1485.50562 1049.35974 2.13655 

Totals : 6.95283e4 7.33660e4 


*** End of Report *** 


•Wn/inn A. ^5:52 PM ASD 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_027881 














FID1 A, (SIG1000020.D) 



7 \ i\PATA\SIG1000020.D 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 5:32:19 PM 

C:\CHEM32\1\S EQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM 3 2\1\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


20 

Vial 20 
1 

1 Al 


CN 

3 

o> 

A- 


f 

10 


!— 

15 


l 

20 


25 


mfri 


Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier: : 1,0000 

Dilution: : 1.0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] (not used in calc.) 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 

Signal 1: FID1 A r 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA* s ] [pA] % 


1 1.08? 1 BB S 6.86035e4 7.34000e4 99.27563 

2 9.842 1 BB 500.56561 31.16014 0.72437 

Totals : 6.9104le4 7.34312e4 


[ 


*** End of Report *** 


Paqe 1 of 1 

Folk OIG PRR_027882 


rugLab GC #2 2/9/2011 6:02:19 PM ASD 























K ptrument 
.ion Date 


Pguence 

ifethod 


f%aet changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 6:07:02 PM 

] 

C:\CHEM32\1\SEQUENCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


•Vial 21 


FID1A, (S1G1000021.D) 



Area Percent Report 


Sorted By : Retention Time 

Multiplier; ; 1.0000 

Dilution; : 1,0000 

Sample Amount: : 1.00000 [ng/ul] 

Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


(not used in calc. 


Signal 1; FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area 
# [min] [pA*s] 


Height 

[pA] 


1 1.089 1 BB S 6 .73877e4 7.0547564 l,QG0e2 


Totals ; 


6.73878e4 7.0S475e4 


<** End of Report *** 


Pace 1 of 1 

Folk OIG PRR 027883 


H!f7Uh nr U2 2/9/2011 6:71 -07 PM ARH 






























Method 

past changed 


ASD 

DrugLab GC #2 
2/9/2011 7:51:11 PM 

C:\CHEM32\l\SEQUEKCE\DEFAULT.S 
C:\CHEM32\l\METHODS\SCREEN.M 
7/27/2010 2:36:10 PM 


Seq. Line : 24 

Location : Vial 24 
Inj : 1 

Inj Volume : 1 fil 





Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier: 
Dilution: 
Sample Amount: 


Retention Time 
: 1.0000 

: 1,0000 

: 1.00000 [ng/ul] 


Do not use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs 


(not used in calc.) 


Signal 1: FID1 A, 

Peak RetTime Sig Type Area Height Area 

# [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.089 1 BB S 6.7$889e4 7.04298e4 99.60923 

2 8.368 1 BB 266.33032 273.53195 0.39077 


Totals : 


6 .81552e4 7.07033e4 


*** End of Report *** 


Folkl6lG_PRR_027885 


iab GC #2 2/9/2011 8:21:12 PM ASD 
















